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[image: ]Localização do Parque Natural Municipal de Naviraí, em Naviraí (MS). O ponto marca a cidade, não os limites do parque. Mapa: 123 Ecos, CC BY-SA 3.0, sobre mapa-base de NordNordWest, modificado, via Wikimedia Commons.O Parque Natural Municipal de Naviraí é uma área protegida de Mata Atlântica em Naviraí, em Mato Grosso do Sul. Foi criado pelo Decreto Municipal 051/2009, de 18 de março de 2009, e é administrado pela Prefeitura de Naviraí, segundo o CNUC.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Natural Municipal de Naviraí
	Categoria	parque natural municipal (proteção integral)
	Administração	Prefeitura de Naviraí
	Estado e município	Mato Grosso do Sul; Naviraí
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	2.843 hectares no decreto de criação; 16.223 hectares calculados pelo CNUC, depois de três ampliações
	Criação	Decreto Municipal 051/2009, de 18 de março de 2009, segundo o CNUC
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: sim; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e da prefeitura.
Onde fica
O parque fica no município de Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul, segundo o CNUC, que o registra dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Em 2022, segundo notícia da prefeitura, o parque não era aberto à visitação e era usado para pesquisa e conservação.
O que protege
Segundo a mesma notícia, vivem no parque onça-pintada, onça-parda, jaguatirica, veados, lobo-guará, tamanduá-bandeira, bugio-preto e anta, além de répteis, anfíbios e aves como o tachã e o colhereiro. Em 2021 e 2022, a prefeitura melhorou mais de 30 km de estradas internas, para ajudar a pesquisa, a educação ambiental e o combate a incêndios.
Você sabia?
Na planilha do CNUC de julho de 2026, que lista 344 parques municipais no Brasil, o de Naviraí é o maior em área, com 16.223 hectares. Os seguintes são o de Andaraí, na Bahia (9.311 hectares), e o do Pombo, também em Mato Grosso do Sul (8.033 hectares).
Como foi criado
O Decreto Municipal 051/2009, de 18 de março de 2009, criou o parque com 2.843 hectares. Ele foi ampliado pelos decretos 133/2009, de 2 de dezembro de 2009, 98/2010, de 6 de outubro de 2010, e 78/2017, de 18 de julho de 2017, segundo o CNUC, que calcula hoje 16.223 hectares e registra plano de manejo e conselho (julho de 2026).
Pela Lei 9.985/2000, um parque criado por um município se chama parque natural municipal e segue as mesmas regras dos parques nacionais: só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais de Mato Grosso do Sul.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque natural municipal de Naviraí? Em Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul.
 
 Qual é a área do parque? 16.223 hectares, segundo o CNUC.
 
 É o maior parque municipal do Brasil? Sim, pelos dados do CNUC de julho de 2026.
 
 O parque pode ser visitado? Em 2022, segundo a prefeitura, não era aberto à visitação; era usado para pesquisa e conservação.
 
 Quando o parque foi criado? Em 18 de março de 2009.
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